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TOTAL
Quillcbceuf.
Honfleur. — Jetée
Ilid. — Jetée de l'Hôpital. . .
Embouchure de la Touques .
Ihid.
Oyestreham. — Église
Uid. — Dunes
Barflcur
Cherbourg. — Ile Pelée. . . .
Qucrqucville. — Fort
Granville.
Report
Fanal sidéral. — 5 becs d'Argant. 600
Fanal sidéral. — 2 becs d'Argant 140 Idem 24°
1 bec d'Argant \ 60.
3 mèches plates, de 0^034
Fanal sidéral. — 1 bec d'Argant. .
Idem. — 1 bec d'Argant
40 mèches plates , de 0= 05 j 3
2 Fanauxsidéraux. — ibecsd'Argant î 400.
Fanal sidéral. — 1 bec d'Argant. . 5 200.
Phare lenticulaire du 3. c ordre,dc) _.
1"' de diamètre ( " °
Totaux.
Dressé, par l'Ingénieur Secrétaire de la Commission des Phares, le présent détail estimatif montant à la somme de soixante-et-un mille quatre-vingt-quinze francs.
Paris, le 1," Juin 182p.
Signé L. Fresnel.
-s.» ti
<îo.
SALAIRES des gardiens.
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i,;oo f 2,6/0*"
ANNUELLE D'HUILE
Vendée.
Charente-Infér. 1
Gironde.
Le Pilier. — Rocher. ....
Ile d'Ycu
La Chaume.-Sables d'OIonnc Jetée des Sables-d'OIonne. ..
Les Baleines (île de Ré ) ... .
Saint-Martin (ile de Ré}...
La Rochelle
Chassiron (île d'Oleron). . .
Iled'Aix
Royan
Phare tournant, 8 doubles becs) - k d'Argant j ' 9 20
Phare tournant, S doubles becsj d'Argant i 1 ? 20 '
Phare lenticulaire du 2. e ordre al ,
. I! I iooo,
courtes éclipses
Fanal catadioptrique
10 photophores. 1400.
4 mèches plates
Phare tournant , 8 doubles becs d'Argant
Cordouan. — Rocher.
Pointe de Grave. . . .
Pauillac ,
Fanal sidéral. — i bec d'Argant . .
i photophore
20 photophores
Fanal sidéral. — i bec d'Argant. .
Fanal sidéral. — i bec d'Argant..
Phare lenticulaire du t." ordre à
8 lentilles tournantes { S 00 " 1
Phare lenticulaire du j. c ordre de) o, 1 " jo de diamètre j ' °
Fanal sidéral. — i bec d'Argant. .1 200.
Bo'
ANNUELLE D'HUILE
Repart
12 mèches plates de o, m 034
Fanal sidéral. — 1 bec d'Argant. .
<79 £ 775-jj 1 - 2 230.» 1 . 20
Dressé par l'Ingénieur Secrélaire de la Commission des Phares, fe présent détail estimatif, montant à. la somme de soixante -cinq mille deux cent cinqantisepl francs.
Paris, le 1," Juin 182p.
Signé L. Fresnel.
Sa
HÉRAULT
DESIGNATION
DES PHARES
Port- Vendre.
La Nouvelle
Agde. — Jetée.
Cette. .......
Gard.
Bouch.-du-Rhôni
Ai"ucs-Mortes.
Bouc...
Planicr. — Rocher.
ESPÈCE
DES PHARES
mèches plates de o, m oi j .
Fanal sidéral. — "i bec d'Argant. .
Fanal sidilral. — i bec d'Argant .
1 7 mèches plates de o, m 023. . . .
CONSOMMATION -ANNUELLE g d'huile.
4 toi
Phare lenticulaire du \. e ordre à courtes éclipses. . : ,
10 mèches plates de o.^oîj ,
La Ciotat .
Phare lenticulaire du i ." ordre. — 1 6 demi-lentilles
OO
6"oo.
IJO.
>Mî-
7 jo.
7oo f
Cet a pparei 1 sera pro-
Approuve par le Conseiller d'état Directeur général des Ponts et Chaussées et des Mines.
Paris , U 7 Juillet 182p.
Signé BECQUEY.
service de l'éclairage.
Sous-DÉTAILS des Prix des diverses Fournitures h faire et des Ouvrages d'entretien h exécuter pour le Service de /'éclairage des Phares et Fanaux des Cotes de France.
N.° i. er
HUILE NON DÉPURÉE.
Prix moyen de la tonne (hectolitre) d'huile de colza non dépurée , vendue en gros sur le marché de Lille, depuis le i. cr Janvier 1820 jusqu'au if Avril 182J).
HUILE DÉPURÉE.
Prix d'un kilogramme d'huile de colza, dépurée et clarifiée , employée- à l'éclairage du Phare et du Fanal de Dunkerque.
i.° Une tonne d'huile de colza vaut, à Lille, au prix réduit des années 1827, 1828 et 1825)
Octroi de Dunkerque
Prix total
Le poids de l'hectolitre d'huile de colza étant de 1 ,30 kifog. , le prix du kilogramme sera de ci .
Prix du kilogramme d'huile ci .
Prix d'un kilogramme d'huile de colza, dépurée et clarifiée , employée à l'éclairage des Phares et Fanaux des Villes de la Manche, sujettes à [Octroi.
Le prix d'un kilogramme d'huile rendue h, Dunkerque, a été
trouvé ci-dessus, y compris l'octroi, de r 20'
Le transport par mer et les frais divers peuvent être évalués à. . . o. 05 ,
Prix du kilogramme d'huile.
© École Nationale des Ponts et Chaussées
Prix d'un kilogramme d'huile dépurée et clarifiée, employée à l'éclairage des Phares et Fanaux des côtes de la Manche, dans les localités non sujettes à l'Octroi.
'i.° Prix de la tonne d'huile rendue à Dunkerque, non compris l'octroi (sous-détail n.° z.)
z." Transport par mer de Dunkerque dans un des ports de ia Manche et frais divers ci .
jo
'4.° Coulage avant l'arrivée au phare, environ 3 p. 0/0. . . . j.° Commission
Prix de la tonne d'huile rendue au phare
Le kilogramme d'huile reviendra donc à ,
Prix du kilogramme d'huile, en nombre rond
Prix d'un kilogramme d'huile de colza dépurée et clarifiée, employée à l'éclairage des Phares et Fanaux des Cotes de l'Océan.
i.° Prix de la tonne d'huile de colza rendue à Dunkerque (sousdétail n.° z) ci .
2° Transport par mer de Dunkerque dans un des ports de l'Océan , et frais divers
jo
Nota, Dans les villes sujettes à l'octroi, ce prix sera augmenté de cinq centimes o f oj c
Prix d'un kilogramme d'huile de colza , dépurée et clarifiée, employée h l'éclairage des Phares et Fanaux des Côtes de la Méditerranée,
i.° Prix de la tonne d'huile rendue à Dunkerque (sous-dctail n.° 2.)
z." Transport par mer de Dunkerque à Marseille et frais divers.
3. Reprise et transport par mer et par terre au lieu d'emploi.
4. Coulage avant l'arrivée au phare, environ 5 p. 0/0, 5. Commission c ...;... .
Prix de la tonne d'huile rendue au phare
Le kilogramme d'huile reviendra donc à
Prix du kilogramme d'huile.
Nota. Dans les villes sujettes à l'octroi ce prix sera augmenté de 5 e . . . ci.
Cheminées des lampes.
On évalue ïa consommation annuelle en cheminées de cristal pour les lampes de tout calibre, à 30 chtminçes par bec, lesquelles coûteront, savoir :
i.* Appareils lenticulaires du premier ordre.
30 cheminées à ^ l'une , font ; ci.
Appareils lenticulaires du deuxième ordre
30 cheminées à z ( 50 e l'une, font ci.
3. Appareils lenticulaires du troisième ordre de i m 00 de diamètre, et de o 1 " 50.
30 cheminées h i f 50 e l'une, font ci,
4. Lampes ordinaires à mèche simple et à double courant d'air.
30 cheminées h o f 30 e l'une, font. ci.
oo c
oo.
oo.
oo.
Mèches.
Phares lenticulaires du premier ordre.
1 grosse de mèches ordinaires, n.° i. cr . ci.
10 mètres courans de mèches, n.° 2, à i f 50 e ci.
1 o idem n.° 3 , à 2. j o ci.
1 o idem n.° 4 > ^ 3 • 5 O ci.
Phares lenticulaires du deuxième ordre.
Mèches des trois premiers numéros, comme pour les lampes du premier ordre, ci.
Phares lenticulaires du troisième ordre.
Mèches des deux premiers numéros ci.
Lampes ordinaires à double courant d'air.
1 grosse de mèches n.° 1 ." « ci.
Lampes à mèches plates.
La largeur des mèches plates des lampes des anciens phares et fanaux, varie de 23 millimètres à 5 centimètres.
La consommation annuelle de ces mèches est évaluée à une grosse de chaque espèce, et l'on estime que le prix de la grosse variera, selon fa largeur, de » f V* 3 f - •
Linge pour le nettoiement des appareils.
i.° Phares lenticulaires du premier et du deuxième ordre.
60 kilogrammes de vieux linge, à o 60 e . ci. 36. 00.
1 5 idem ...... de linge neuf, à 2. 00 ci.
!.. Phares lenticulaires du troisième ordre , de i m 00 de diamètre.
25 kilogrammes de vieux linge, a o f 60 e ci.
i o idem de linge neuf, à 2. 00 , , ci.
Phares à réflecteurs métalliques
[a] Les phares de la Hève, du cap Fréhel, du Four et des Baleines, sont assimilés, pour la fourniture de linge, aux phares lenticulaires du premier ordre, ci.
(ù) Les phares de Calais, d'Ailly, de Barfleur, de Chassiron et de Celte, sont assimilés aux phares lenticulaires du troisième ordre; de i m 00 de diamètre, ci.
(c) Les phares et fanaux de Cayenx, de Dieppe, de la jetée du Havre, de Quille bœuf, de Honfleur, de la Chaume, de Biarritz, de port Vendre et de Bouc, sont assimilés aux phares du troisième ordre, de o m 50 de diamètre ci.
\d) La fourniture du linge pour les autres fanaux est supposée varier, selon leur importance , de 1 5 f à 6 f
Rouge d' Angleterre et Peaux de chamois , -pour le nettoiement des Lentilles , des Glaces étamées et des Réflecteurs métalliques.
i.° Phares lenticulaires du premier et du deuxième ordre.
Peaux de chamois
1 kil. 50 de rouge d'Angleterre à 6 e .
z.° Phares lenticulaires du troisième ordre, de i m 00 de diamètre.
Peaux de chamois
i kii. de rouge d'Angleterre à 6 f .
3'. Phares lenticulaires du troisième ordre, de o m 50 de diamètre.
Peaux de chamois I 4 • 00.
o kif. 50 de rouge d'Angleterre à 6 r 3. 00.
Fanaux catadioptriques de o m 30 de diamètre
Peaux de chamois
o kil. 50 de rouge d'Angleterre à 6 f ,
y° Grands réflecteurs des phares de Calais, du cap d'Ailly, de la Hcve , du cap Fréhel , du Four et des Baleines, et réflecteurs sidéraux de Honfleur et de Quillebccuf.
Peaux de chamois
o kil. 4° de rouge d'Angleterre a 1 2 f ,
6\° Réflecteurs sidéraux ordinaires , réflecteurs paraboliques réguliers de o'" 25 à o m 35 d'ouverture, et grands réflecteurs échancrés de o m 45 à o™ 50 d'ouverture.
Peaux de chamois
Rouge d'Angleterre, o kil. 25 ci.
Réflecteurs de 15 à 20 centimètres d'ouverture
Peaux de chamois
Rouge d'Angleterre
Entretien des Lampes.
i.° Lampes du premier ordre à mouvement d'horlogerie.
On estime que l'entretien d'une lampe de ce genre servant sans interruption pendant toutes les nuits, équivaudrait, au bout de dix années, à sa valeur primitive.
Le prix d'une lampe de premier ordre étant de 800 francs, les frais d'entretien
annuel pour chaque phare seront de
Deux cordes pour le poids moteur de la lampe, ci,
z.° Lampes du deuxième ordre à mouvement d'horlogerie.
Un dixième de la valeur d'une lampe de ce genre
Deux cordes pour le poids moteur. „
OO
y" Lampes ordinaires d'Argant, et lampes à mèches plates de o m 05 de
largeur.
On évalue l'entretien annuel de ces lampes à ci.
6.° Lampes à mèches plates, de 23 à 34 millimètres de largeur.
On évalue l'entretien annuel de ces lampes à ci.
7.° Lampe hydrostatique du fanal catadioptrique de l'île, d'Yeu. .
Entretien de la lampe
Renouvellement du sulfate de zinc
Argentage des Réflecteurs métalliques.
Grands réflecteurs paraboliques de o m 83 d'ouverture.
Le rénrgentage a huit feuilles des réflecteurs paraboliques de Calais et du cap
d'Ailly i^eu: être évalué à 100 fr. par réflecteur. Cette restauration ne devant être annuellement à la charge de l'entrepreneur que
pour un cinquième des réflecteurs, on portera pour cet article. Un cinquième des frais d'envoi et de retour ,.,....,
z." Grands réflecteurs à 'double parabole , de o m 78 d'ouverture.
Le réargentage des réflecteurs à double parabole des phares de la Hève , du cap Fréhel, du Four et des Baleines, est évalué à 50 fr. seulement, eu égard aux facilités résultant de leur division en deux pièces ; ci , pour un cin-
quième
Un cinquième des frais d'envoi et de retour,
Réflecteurs sidéraux de Honfleur et de Quilleboeuf
Le réargentage des doubles réflecteurs sidéraux de Honfleur et des réflecteurs de
Quillebceufpeut être évalué à 30 f. pour chaque fanal; ci, pour i/j. Un cinquième des frais d'envoi et de retour.
^.° Réflecteurs sidéraux ordinaires et réflecteurs du phare lenticulaire de
Dunkerque.
Le réargentage des réflecteurs métalliques du phare lenticulaire de Dunkerque et des fanaux sidéraux de Dunkerque , d'Oyestreham , de Cherbourg , de Querqueviife, de Saint- Martin (île de Ré), de l'île d'Aix, de Royan, de
Pauillac, de Socoa, de la Nouvelle et d'Agde, peut être évalué a 25 francs pari
réflecteur; ci , pour un cinquième
Un cinquième des frais d'envoi et de retour,
5. Réflecteurs paraboliques réguliers de o m 25 à o m 35 d'ouverture, et grands réflecteurs échancrés de o m 4 5 à o m 50 d'ouverture.
Le réargentage des réflecteurs des phares et fanaux de fa jetée de Calais , de Dieppe, de la jetée du Havre, de l'embouchure de la Touques (n.° 1") , de Barfleur, de la Chaume, de la Rochelle et de Chassiron , peut être évalué à 12 francs par réflecteur; ci, pour un cinquième , . j 2. 4°
Un cinquième des frais d'envoi et de retour | 1 . 60
Réflecteurs de o m 15 à o m 20 d'ouverture
Le réargentage des réflecteurs des autres fanaux peut être évalué à 5 francs l'un, tout compris ; ci, pour un cinquième
Vitrage et peinture.
Les lanternes des phares sont garnies, les unes en glace, les autres en verre doubfe ou simple.
On a évalué l'entretien des vitrages ordinaires, selon la grandeur des lanternes, de 5 à 1 o fr >
Celui des vitrages en glaces a été évalué de 30 fr. à 80 fr
Les dépenses pour la peinture des fanternes et des fers apparens des chambres de service, &c. , ont été évaluées de j fr. à 70 fr. par fanal ou par phare, selon l'étendue des surfaces à peindre
Renouvellement des Cordes des Machines de rotation et des Cordes des
Lanternes.
Ï.2 Machines de rotation.
Une corde de fil de lin.
Lanternes
Deux cordes ordinaires,
Fournitures diverses, Entretien du mobilier et Réparations locatives.
Les fournitures diverses de ciseaux, esprit - de - vin , mastic, plumeaux, éponges , &c. , ont été réunies dans le tableau de la dépense annuelle du service de l'éclairage, aux fournitures de linge, de rouge d'Angleterre et de peaux de chamois, évaluées ci -dessus (article 10). Ces évaluations ont été établies approximativement , ainsi que celles qui concernent l'entretien du mobilier et les réparations locatives
Paris , le 1." juin 182p.
io l ocr
L'Ingénieur Secrétaire de la Commission des Phares , Signé L. Fresnex.
Approuvé par le Conseiller d'état Directeur général des ponts et chaussées et des mines.
Paris, le 7 Juillet 1829.
Signé BECQUEY.
Pour copie conforme :
Le Chef de Division de la Navigation intérieure ,'
IMPRIMERIE ROYALE. — Août 18*0.
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